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SAMPLE 

CODE 

SAMPLE 

ID 

PH 

NTO 

LECO 

% 

NIN 

% 

NNI 

% 

ALK 

% 

GC 

NIC 

% 

SON 

% 

PHO 

% 

ATO 

% 

1 NOBF-1 

BUR 

6.10 

4.97 

1.84 

0.46 

3.42 

3.46 

0.51 

0.26 

21.4 

2 NOBF-2 

BRT 

5.30 

2.82 

1.23 

0.01 

2.65 

2.73 

0.01 

0.31 

12.4 

3 NOBF-3 

RCB 

6.70 

4.95 

1.35 

0.30 

0.92 

0.95 

2.28 

1.92 

18.4 

4 NOBF-4 

RLTC 

5.80 

4.96 

0.98 

0.43 

0.83 

0.87 

0.20 

0.29 

17.6 

5 NOBF-5 

RLC 

6.40 

4.06 

1.00 

0.30 

0.77 

0.81 

0.68 

0.80 

17.5 

6 NOBF-6 

MT 

5.30 

2.38 

1.11 

0.01 

1.11 

1.13 

0.06 

0.28 

18.2 

7 NOBF-7 

ES 

5.00 

1.54 

0.65 

0.23 

0.68 

0.78 

0.01 

0.35 

18.1 

8 NOBF-8 

IS 

4.90 

1.49 

0.64 

0.22 

0.63 

0.69 

0.01 

0.33 

18.4 

9 NOBF-9 

ESB 

5.30 

2.36 

1.07 

0.24 

1.22 

1.29 

0.07 

0.31 

17.7 

10 N0BF-10 

DIET 

5.20 

3.01 

I.S. 

0.01 

2.17 

2.19 

0.01 

0.30 

11.8 

11 NOBF-11 

VST 

5.30 

2.11 

0.61 

0.35 

0.77 

0.80 

0.05 

0.26 

19.1 

12 NOBF-12 

KST 

6.80 

4.94 

0.87 

2.13 

0.96 

0.94 

0.45 

0.36 

25.8 
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